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DESCRIPCION DEL CURSO 


Seminario de Tesis I es un curso de nivel intermedio a avanzado y esta dirigido a 
estudiantes de postgrado que cursan la Especialidad en Odontopediatrfa. Busca dar los 
conceptos para la planificacion de una investigacion con base en disenos de estudios 
aplicados en odontologfa. Incluye la discusion del metodo cientffico con una tecnica 
pedagogica teorico-practica en modalidad taller cuyo producto es un protocolo de 
investigacion original. Este curso esta enlazado con otros que buscan estimular el espfritu 
crftico y analftico del especialista y su formacion en areas de investigacion e incluye 
clases teoricas, trabajo individual, entrega de informes y presentaciones individuales. 


COMPETENCIAS GENERALES 

Al termino del curso los participantes tendran conocimientos sobre los conceptos basicos 
y fases de la metodologfa de investigacion cientffica y la capacidad para aplicarlos en un 
proyecto de investigacion en el campo de la odontopediatrfa. 


COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1 . Comprendera el proceso de generation de conocimientos cientfficos. 

2. Conocera la estructura del protocolo de investigacion. 

3. Formulara ideas y disenara un problema de investigacion y el proposito. 

4. Analizara la factibilidad y viabilidad de un trabajo de investigacion. 

5. Comprendera la importancia del desarrollo de una investigacion. 

6. Desarrollara el marco teorico- conceptual- referencial. 

7. Valorara entre los principales elementos que inducen al error en una investigacion. 

8. Comprendera la importancia y limitaciones del plan de analisis estadfstico en una 
investigacion 


PROGRAMACION DEL MODULO: 

VIERNES 09 DE JUNIIO DEL 2017 : 8:00 A 1 3:00 HORAS 


15:00 A 19:00 HORAS 



SABADO 1 0 DE JUNIO DEL 201 7 : 


8:00 A 13:00 HORAS 


15:00 A 19:00 HORAS 

DOMINGO 1 1 DE JUNIO DEL 201 7: 8:00 A 1 2:00 HORAS 


PROGRAMACION DE CONTENIDOS 


HORA 

VIERNES 

sAbado 

8-10 am 

Produccion de conocimientos: La idea 
de investigation. 

Paradigmas de investigation 
(Aula: Teonas) 

Hipotesis y objetivos de la investigation: 
General y espetifitos 
(Aula: Teona) 

Taller: 

Trabajo individual: 

Definition de hipotesis y objetivos 
EXPOSICION INDIVIDUAL EN PW PNT. 1 

10.15- 

1pm 

Presentation de Ideas 6 Temas de 
investigation 

(exposition a targo de los alumnos) 

Importante: los alumnos deben llevar 
analizados 2 articulos referentes a 
sus ideas de trabajo 

-Proyetto de investigation: Estruttura 
Planteamiento del problema). Analisis 
de viabilidad. 

(Aula: Teona) 

Taller: 

Trabajo individual: Planteamiento del 
problema 

EXPOSICION INDIVIDUAL EN PW PNT. 2 

Diseno de estudio. 

Poblation. Criterios de selettion. 
Muestra: Tamano y protedimientos de 
selettion. 

(Aula: Teona) 

1.3 pm 

Almuerzo 

3-5 pm 

Marto teorito - tonteptual - 
referential. Normas de Vantouver 
para las referentias bibliografitas. 

Taller: 

Trabajo individual: 

Definition de poblation, muestra, 
triterios de selettion 

5.15-7pm 

Taller: Trabajo individual en los temas 
de investigation: Estruttura de la 
revision teorita. Indite de tontenidos 

Tipos de variables. Estalas de medition. 
Definition y operationalization de 
variables y tovariables. 

(Aula: Teona) 




HORA 

DOMINGO 

8-10 am 

El cuadro de variables (Teona) 

Taller: aplicacion practica de lo tratado en close. 

Presentation del cuadro de variables 


10.15-12 m 

Consideraciones eticas de la investigation. 
Consentimiento informado 

DISCUSION DE CASOS 


METODOLOGIA DE ENSENANZA 

AULA: Asignada por la Escuela de Odontologia 
AYUDA AUDIOVISUAL: Asignada por la Escuela de Odontologia 
PROFESOR RESPONSABLE: Abraham Meneses Lopez 
MODALIDAD: Clases teoricas expositivas, Talleres de aplicacion practica, 
Exposiciones individuales con plenarios de discusion. 


EVALUACION 

La evaluacion del presente modulo sera de tipo formativa a lo largo 

del proceso de aprendizaje. Constara de los siguientes componentes: 

1. Teona: asistencia a clases, revision de literatura 

2. Taller: asistencia, trabajo individual con evaluacion de los sub- 
productos en cada sesion y el producto final, participacion reflexiva 
y critica en las sesiones de discusion 

3. La nota final se expresara en escala vigesimal y se obtendra de la 
siguiente manera: 


Teona 

20% 

Proyecto 

50% 

Asistencia 

10% 

Participacion 

20% 


4. Condiciones desaprobatorias: 

- Abandono del curso 

- No presentar el proyecto final 

- Inasistencias mayores al 30% de las clases programadas 

- Nota final menor de 1 4 
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